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LES ROSES. /j, 

ROSA DAMASCENA AURORA. 

R. germinibus ovatis turgidis, basi et ápice attenuatis, pedun- 
culisque hirsutis ; petiolis injlexis ascendentibus ; Jloribus semiplenis, 
luride-flavescentibus. (N.) Voyez, vol. i , p. no, var. e. 

LE ROSIER AURORE PONIATOWSRA. 

DESCRIPTION. 

Cet arbuste, l’un des plus agréables de nos collections, s’éléve 
en un buisson touffu á la hauteur de deux ou trois pieds. Les 
rameaux, glabres, sont armes daiguillons légérement recour- 
bés, rapprochés entre eux á la base des branches, inais épars 
á leur sommité. Les feuilles se composent de cinq folióles un 
peu arrondies, vertes en-dessus, tomenteuses en-dessous. Le 
pétiole qui les supporte forme une courbe ascendante tres- 
remarquable dans cette variété; il est velu et muni daiguillons. 
Les fleurs disposées plusieurs ensemble á fextrémité des ra¬ 
meaux , se réunissent en une espéce dombelle. Le pédoncule 
est muni d’un grand nombre de poils spinuliformes. Le tube 
du cálice, couvert de pareils poils, est rendé au milieu, et 
aminci aux deux extrémités, caractére propre á tous les indi- 
vid us de fespéce. Les divisions du limbe, surpassant de beau- 
coup le bouton de la fleur, pinnatifides, trés-dilatées au som- 
met, sont glanduleuses á fextérieur, et munies intérieurement 
d’un duvet blanchátre. Corolle assez grande, de six á sept rangs 
de pétales d’une couleur rose, tirant sur le jaune. Styles divisés 
en plusieurs groupes. 


















































































